Deutscher Bundestag 
12. Wahlperiode 


Drucksache 12/423 


25. 04. 91 


Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Andrea Lederer und der Gruppe der PDS/ Linke Liste 


Zerstörung irakischer Atomanlagen während des Golfkrieges 


Nach verschiedenen Pressemeldungen sollen während des Golf- 
krieges alle für die zivile Nutzung von Atomenergie gebauten 
Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen des Irak zerstört 
worden sein. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Um welche Anlagen handelt es sich im einzelnen? 

2. Befanden sich darunter auch Atomkraftwerke? 

3. Auf welche Weise wurden die Anlagen zerstört? 

4. In welchem Betriebszustand befanden sich die Anlagen bei 
ihrer Zerstörung? 

5. Wurden auch für müitärische Zwecke bestimmte Atomanlagen 
zerstört? Wenn ja, wie viele und welche? 

6. Wurde bei der Zerstörung der Anlagen Radioaktivität frei- 
gesetzt; 

a) in welcher Form, 

b) in welchem Ausmaß? 

7. Liegen Erkenntnisse über die Auswirkungen der Zerstörung 
auf Menschen vor; 

a) unmittelbare Auswirkungen, 

b) mittelbare Auswirkungen, z. B. durch Freisetzung von 
Radioaktivität? 

8. Liegen Erkenntnisse über mögliche langfristige Auswirkungen 
der Freisetzung von Radioaktivität bei der Zerstörung der An- 
lagen auf Menschen und Umwelt vor? 

9. Gedenkt die Bundesregierung, sich weitere Erkenntnisse in 
diesem Zusammenhang zu verschaffen und diese zu veröffent- 
lichen? 

Bonn, den 22. April 1991 

Andrea Lederer 

Dr. Gregor Gysi und Gruppe 
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